Ramazan'da vefat eden babasının yerine 
oruç tutmalı mıdır? 


] Türkçe — Turkish — $ 51 


Abdulaziz b. Abdullah b. Baz 


TERCEME : Muhammed Şahin 


Terkik : Ali Rıza Şahin 


2012 - 1433 


IslamHouse.... 


ف هل یصوم عن والده المتوفى في رمضان؟ * 
« باللغة التركية » 


عبد العزيؤين عبد الله بن باز 


ترجمة: محمد مسلم شاهين 


2012 - 3 


IslamHouse.... 


lak 
SE de Ul 


Babam Ramazan'ın 3. günü vefat etti. Bunun 


Soru: 


için babamın yerine Ramazan orucunu tamamlamam 
gerekir mi? Yani onun yerine 27 gün oruç tutmam 
gerekir? 


Cevap: 
Hamd, yalnızca Allah'adır. 


"Size bir şey gerekmez. Çünkü babanız vefat 
ettiğinde orucun forziyeti kendisinden sâkıt olmuştur. 
Bundan dolayı babanızın yerine oruç tutmanız gerek- 





mez. Zoten bunu yapmanız, sizin için dinen meşrü 


NEG GO R 


değildir. 


١ Abduleziz b. Abdullah b. Baz; "Mecmô'u Fetâvâ ve Mekâlöt Mutenevia"; c: 15, 
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